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Examenul de bacalaureat național 2019 
Proba E.d) 
Fizică 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
Simulare 
e Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 
e Nu se acordă fracțiuni de punct. 


e Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat 
pentru lucrare la 10. 


A. MECANICĂ (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. a 3p 
2. c 3p 
3. d 3p 
4. b 3p 
5. c 3p 
TOTAL pentru Subiectul | 15p 
A. Subiectul al II-lea 
ll.a. Pentru: 4p 
Mo — Tac = m-a 2p 
a=0 1p 
rezultat final 74. = 20 N 1p 
b. Pentru: 4p 
Teo — Tag — 4M9 = O 2p 
Tas — 4mM,g =0 1p 
rezultat final u = 0,25 1p 
c. Pentru: 3p 
msg — Tao = Mă 1p 
Tec — Fra T mga' 1p 
rezultat final a' = 3,75 m/s? 1p 
d. Pentru: 4p 
Fax = Tec N2 3p 
rezultat final F, = 17,6 N 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Il-lea 15p 
A. Subiectul al Ill-lea 
IIl.a. Pentru: 4p 
AE pa T Eps i Ep, 1p 
AEp,, = mgh- mgH 2p 
rezultat final AE, „ =—12 kJ 1p 
b. Pentru: 4p 
AE, = Le + L; Ip 
mvs 
AE = B 1 
c 2 p 
Le = mg(H-h) 1p 
rezultat final L- = -8 kJ 1p 
Probă scrisă la Fizică 1 Simulare 
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C: Pentru: 4p 
Ep = Ec 2p 
2 
mgh+ E = Ec, 1p 
rezultat final E. =12 kJ 1p 
d. Pentru: 3p 
Le =-mgh 2p 
rezultat final Lo = —8 kJ 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. d 3p 
2. b 3p 
3. c 3p 
4. a 3p 
5. a 3p 
TOTAL pentru Subiectul | 15p 
B. Subiectul al II-lea 
ll.a. Pentru: 4p 
V=sS.L 1p 
PV =vRT 2p 
rezultat final v = 0,4mol 1p 
b. Pentru: 3p 
N=vN, 2p 
rezultat final N = 2,4-10” atomi 1p 
c. Pentru: 4p 
m 
P=y 2p 
m=v-u 1p 
rezultat final p = 0,16 kg/m? 1p 
d. Pentru: 4p 
L/T = L'/T' 2p 
T'=T+AT 1p 
rezultat final L' = 1,6m 1p 
TOTAL pentru Subiectul al ll-lea 15p 
B. Subiectul al Ill-lea 
lila. | Pentru: 4p 
Reprezentare corectă 4p 
b. Pentru: 4p 
U, =vCI, 2p 
vRT, =pV, 1p 
rezultat final U, = 600J 1p 
C. Pentru: 4p 
Q =vC, (Tr -7,) 2p 
T, =3T, 1p 
rezultat final Q, = 1200J 1p 
d. Pentru: 3p 
Los =VRT, n 2p 
V: 
rezultat final L,, = 420J 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 2 Simulare 
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C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. c 3p 
2. d 3p 
3. a 3p 
4. b 3p 
5. c 3p 
TOTAL pentru Subiectul | 15p 
C. Subiectul al II-lea 
ll.a. Pentru: 3p 
U =R, 2p 
rezultat final U, = 7,2V 1p 
b. Pentru: 4p 
R =R, +R, 2p 
E=(R+r)l, 1p 
rezultat final E =19,2 V 1p 
c. Pentru: 4p 
i RR, 2p 
R, + Re 
E 
g R, +r Ip 
rezultat final /=1,6A 1p 
d. Pentru: 4p 
U, =E-lI-r 3p 
rezultat final U, =16 V 1p 
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p 
C. Subiectul al III-lea 
lll.a. | Pentru: 3p 
W = (P + Pa)At 2p 
rezultat final W, = 28,8kJ 1p 
b. Pentru: 4p 
l= +l, 1p 
Pa =U, P = U,h 2p 
rezultat final / = 2 A 1p 
C. Pentru: 4p 
E=lr+U, 3p 
rezultat final E = 25V 1p 
d. Pentru: 4p 
U, 
1] = E 3p 
rezultat final 7 = 96% 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 3 Simulare 
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D. OPTICĂ (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. a 3p 
2. b 3p 
3. c 3p 
4. a 3p 
5. d 3p 
TOTAL pentru Subiectul | 15p 
D. Subiectul al II-lea 
ll.a. Pentru: 4p 
Leial l 
X% X f p 
X, = —30 cm; xX = 60 cm 2p 
rezultat final: f = 20 cm 1p 
b. Pentru: 3p 
1 
C = — 2 
7 p 
rezultat final: C = 5 m” 1p 
c. Pentru: 4p 
X 
b= Y2 _ X2 1p 
Jz ā X 
b= Y2+ħ Si 2p 
Yızh xX 
rezultat final: h, = 1 cm 1p 
d. Pentru: 4p 
Iia : 
x% X f P 
x=xX-d, 1p 
rezultat final: x, = 40 cm 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Il-lea 15p 
D. Subiectul al Ill-lea 
IIl.a. Pentru: 4p 
i tp 
180°- (K +r) = 90* 2p 
rezultat final r, = 30° 1p 
b. Pentru: 3p 
Nae Sini, = nsinr, 2p 
rezultat final n = V3 = 1,73 1p 
C. Pentru: 4p 
v= 3p 
n 
rezultat final v = 1,73-10% m/s 1p 
d. Pentru: 4p 
2i, = 90° 1p 
Ne SÎN i, = nsinr, 2p 
rezultat final sinr, = L = 0,4 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 4 Simulare 
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